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PART III 
Stores Purchase 


Insurance Medical Services Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 

( നമ്പർ ഡി. ഐ . എം .എസ്. ടി .എൻ.- 06 / 2014 - 15) 
നമ്പർ എഫ്4 / 5558 / 14 / ഡി. ഐ . എം.എസ്. 

2015 ജനുവരി 16. 
ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളമുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ള 
വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമനമ്പർ 


ഇനം 


ഇന വിവരണം 


ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരണവും എണ്ണവും 


ഡെസ്ക് ടോപ്പ് 
കമ്പ്യൂട്ടർ 


(1) ഇന്റൽ കോർ ഐ . 3 4 -ാം 

ജനറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 
സിസ്റ്റം: ലിനക്സ് 


( 2) ഇന്റൽ കോർ ഐ . 3 4 -ാം 
ജനറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 
സിസ്റ്റം: വിന്റോസ് 7 


മെയിൻ മെമ്മറി : 4 ജി . ബി. ഡി. ഡി. ആർ.3 
എച്ച്. ഡി . ഡി.: മിനിമം 500 ജി . ബി . 
ഡിപ്ലേ: മിനിമം 8.5 ഇഞ്ച് 
വാറന്റി: 3 വർഷം 13 
മെയിൻ മെമ്മറി : 4 ജി. ബി . ഡി . ഡി . ആർ.3 
എച്ച്. ഡി. ഡി.: മിനിമം 500 ജി . ബി. 
ഡിപ്ലേ: മിനിമം 8.5 ഇഞ്ച് 
വാറന്റി: 3 വർഷം 5 
പ്രിന്റിംഗ് മെത്തേഡ്: ലേസർ മോണോക്രോം 
ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ : മാസം 50000 
ഇൻപുട്ട് ട്രേ കപ്പാസിറ്റി : (i) മൾട്ടി പർപ്പസ് ട്രേ + 

( ii) 2 250 ഷീറ്റ് 
(iii) 500 ഷീറ്റ് ട്രേ 


2 


പ്രിന്റർ 


( 1) എ4 സൈസ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് 

പ്രിന്റർ വിത്ത് ഡ്യൂപ്ലക്സ് യൂണിറ്റ് 


പ്രിന്റ് സ്പീഡ് : 30 പി . പി.എമ്മിന് മുകളിൽ 
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ടിംഗ്: വിന്റോസ്, 

ലിനക്സ് . 
കണക്ടിവിറ്റി : ഇതർനെറ്റ് 10/ 100/ 1000 ടി നെറ്റ് 
വർക്ക് + ഹൈസ്പീഡ് യു .എസ്. പി . 2.0 
മീഡിയ സൈസ്സപ്പോർട്ടർ : A4, A5, BA, B5 

ഡ്യൂപ്ലക്സ്: ഓട്ടോമാറ്റിക് 1 
(2) എ3 സൈസ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രിന്റിംഗ് മെത്തേഡ്: ലേസർ മോണോക്രോം 
പ്രിന്റർ വിത്ത് ഡ്യൂപ്ലക്സ്യൂണിറ്റ് പേപ്പർ സൈസ്: A3 , A4 , B5, A5 ലെറ്റർ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്. 

(i) 12 250 ഷീറ്റ് + 

( ii ) 500 ഷീറ്റ് ട്രേ 
പ്രിന്റ് സ്പീഡ്: എ3- യ്ക്ക് മുകളിൽ 10 പി. പി. എം. 

എ4- ന് മുകളിൽ 25 പി . പി. എം. 
ഡ്യൂപ്ലക്സ്: ഓട്ടോമാറ്റിക് 
കണക്ടിവിറ്റി : ഇതർനെറ്റ്, യു .എൻ. ഡി. 
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ടിംഗ്: വിന്റോസ്, 

ലിനക്സ്സ് . 
2 കെ . വി . ഓൺലൈൻ വിത്ത് 

വേവ് ഫോർ: സൈൻ വേവ് 
3 അവർ ബാക്ക് അപ്പ് 

ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആന്റ് ഫ്രീക്വൻസി: 
230 വാട്ട് 50 ഹെർട്സ് 
ബാറ്ററി ബാക്ക്അപ്പ്: 3 മണിക്കൂർ 
( മെയിന്റനൻസ് ഫീ ബാറ്ററി) - 1 


യു . പി.എസ്. 


യു . പി.എസ്. 


600 വാട്ട്സ് 


ത്രീ ഔട്ട്പുട്ട് സോക്കറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് 220 വാട്ട് 
250 വാട്ട് - 18 


അടങ്കൽ തുക - 7,66,000. 


നിരതദ്രവ്യം - ആകെ തുകയുടെ 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,600. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 900. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 18- 2- 2015, 3 മണി. 
ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 19 - 2 -2015, 2 മണി വരെ. 
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 2 - 2015, 3 മണി. 

(ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസിന്റെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പണമായി നേരിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ടി വിലയ്ക്കു പുറമെ 
- 50 കൂടി മണിയോർഡറായി നൽകി തപാൽ മുഖാന്തിരമോ ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


1. ടെണ്ടറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് 

ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് സപ്ലെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന വില എല്ലാ വിധ നികുതികളും ഡ്യൂട്ടികളും 

ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായിരിക്കണം. 
2 . മുകളിൽ കാണിച്ചപ്രകാരമുള്ള നിരതദ്രവ്യം ഡയറക്ടർ, ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ 

പേരിൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്തതും തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്നതുമായ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറവും മറ്റ് രേഖകളും ഒരു കവറിനുള്ളിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് ടെണ്ടർ നമ്പരും ടെണ്ടർ 
നൽകേണ്ട തീയതിയും കവറിന്റെ പുറത്തെഴുതി ഡയറക്ടർ, ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്, തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന അഡ്രസിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതിയ്ക്കും സമയത്തിനും മുമ്പായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


3 . 


4 . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ അല്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യ 

മില്ലാത്തതുമായ ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിക്കും സമയത്തിനും ശേഷം 

ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
5. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിലും കേരള പർച്ചേസ് മാന്വലിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിന് ബാധകമാണ്. 
6. പർച്ചേസ് ഓർഡർ തീയതി തൊട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


7. ടെണ്ടറിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച് സ്ഥാപിച്ച് നൽകേണ്ടത്സപ്ലയറുടെ 

ഉത്തരവാദിത്വവും ചുമതലയുമാണ്. 
8. സപ്ലെചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചവയായിരിക്കണം, റീ -കണ്ടീഷൻ ചെയ്തവയായിരിക്കരുത്. 
-- സാധനങ്ങൾ നല്ല കണ്ടീഷനിൽ സ്ഥാപിച്ച് ഇവ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായികണ്ടെത്തി ഒരു മാസത്തിനകം 

പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതാണ്. 
10 . ടെണ്ടർ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് TIN /TAN സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 

പകർപ്പ് എന്നിവ നൽകേണ്ടതാണ്. 
11. ഈ ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കുറവ് വരുത്തുന്നതിന് പർച്ചേസ് ഓഫീസർക്ക് 
- അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. 


12 . അംഗീകൃത വിതരണക്കാരോ ഏജന്റോ ആണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ authorization letter 

ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
13. പർച്ചേസിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനം കോൺട്രാക്ട് തുകയുടെ 5 % സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി 

നൽകേണ്ടതാണ്. 


14. 


സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾസ്/ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത / അനുസൃതമല്ലാത്ത ടെണ്ടർ 

ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
15. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾസ്ത്രപ്രകാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരിക്ക് കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ടെണ്ടർ 

സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ തള്ളിക്കളയുന്നതിനോ ഉളള അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. 
No. F4-5558/14/DIMS . 

16th January 2015. 
Sealed competitive tenders are invited , to supply Computer Pheripherals from original manufactures or approved / 
Authorised agencies subject to the conditions mentioned herewith . 


Sl. 


Item 


Item details 


Specification with Quantity 


| No . 


Desk Top 
(Established 
branded PCs 


- (1 ) Intel Core i 3 4th Gen. 

Operating system : Linux 


- : 


Main memory 
HDD 
Display 
Warranty 


- 4GB DDR , 

Min .500GB 
- Min . 8 .5 inch 

3 Years 13 Nos. 


- : 


(2 ) Intel Core i 3 4th Gen . 

Operating system : Windows 7 


: 


| Main memory 

HDD 
Display 
Warranty 


4GB DDR 
Min . 500GB 

Min . 8.5 inch 
3 Years - 5 Nos. 


: 
: 


Printer 


(1 ) A4 size Networking printer with 

duplex unit 


Printing Method 
Duty Cycle 


: 
: 


Laser Monochrome 
Monthly 50000 


Input tray Capacity : 


- (i) Multi purpose tray + 

(ii ) One or two 250 sheets + 
( iii) 500 sheets tray. 


: 


above 30 PPM 


Print Speed 
Operating system 


Supported : Windows Linux . 
Connectivity : Ethernet 10 / 100 / 1000T 
network + High Speed USB 2.0 
Media size supporter : A4 , A5, B4, B5 etc. 
Duplex 

: Automatic — 1 No. 
Printing method : Laser monochrome 
Paper Size : A3 , A4 , B5 , A5 Letter 

Executive 
(i) One or two 250 sheets + 
( ii) 500 sheets tray. 


(2) A3 size Networking 

Printer with duplex unit 


Print Speed : A3 above 10PPM 

A4 above 25PPM 
Duplex Unit : Automatic 
Connectivity : Ethernet, USB 

Operating system supported : Windows Linux . 
3 UPS 2KVA Online with 3 hours 

Wave Form 

: Sine wave 
back up 

Out put voltage and frequency : 230v 50HZ 
Battery back up 

: 3 hrs . 

(Maintenance Free battery ) — 1 No. 
4 UPS 600 VA 

Three output sockets . 

Input 220v - 250v — 18 Nos. 
Total Estimate Cost (PAC ) — ` 7,66,000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of total cost. 
Cost of tender form : 

Original — 1,600. 

Duplicate — 900. 
Last date and time of issue of tender forms — 18 -2 - 2015 , 3 p .m . 
Last date and time of the submission of tender — 19 -2 -2015 , 2 p .m . 
Date and time of opening of tender — 19 - 2 - 2015 , 3 p .m . 

Tender forms can be obtained either directly from the Office of the Directorate of Insurance Medical Services, 
Thiruvananthapuram on payment of its actual cost or on post by paying ` 50 (Rupees fifty only) plus the cost of tender 
form mentioned above by way of Money Order , for getting the form through post. 


CONDITIONS 


1. 


2 . 


The item should be supplied to the Directorate of Insurance Medical Services , Thycaud, Thiruvananthapuram . 
The cost of items should be inclusive of all Taxes, duties and delivery charges etc. 
The Earnest Money Deposit shown above should be in form of Demand Draft drawn from a Nationalised Bank 
in favour of the Director, Insurance Medical Services , Thiruvananthapuram (Payable at Thiruvananthapuram ). 
This should be furnished along with duly filled up Tender Form . 
The cover containing tender and other documents shall be sealed and kept in a single cover superscribed with 
tender number due date and time. The cover thus prepared shall reach to the Director, Insurance Medical 
Services, Thiruvananthapuram on or before the due date and time specified . 
The cost of tender forms once paid will not be refunded . Tenders not in prescribed form and with inadequate 
Earnest Money Deposit are liable to be rejected . Tender received after the specified date and time will not be 
accepted on any account. 


4 . 


5 . 


All other conditions mentioned in the tender form and Kerala Store Purchase Manual are applicable to 
this tender. 


6. 
7. 


Delivery shall be made within 30 days from the date of issue of the purchase order. 
The item should be delivered / installed at the Directorate of Insurance Medical Services, Thycaud , 
Thiruvananthapuram at the risk and cost of the supplier. 
The items must be newly manufactured items and not a reconditioned one. 
Payment will be made within one month from the date of receipt of equipment in good conditions/installation 


8. 
9. 


10. 


11 . 


equipment and its satisfactory functioning . 
The bidder shall furnish attested copy of their Registration Certificate , TIN and TAN Certificate etc . issued by 
the competent authority . 
The undersigned reserved the right to increase or decrease the quantity specified . 
The firm should submit the authorisation letter along with tender if it is supplied through authorised 
agent/distributor. 
The successful bidder shall deposit a sum equivalent to 5 % of the value of the contract as security deposit. 
The tender which violates the Store Purchase Rules/Kerala Financial Code will be rejected . 
The undersigned reserves the right to accept or reject the tender without assigning any reason thereof 
as provided under Store Purchase Rules . 


13 . 
14 . 


Directorate of Insurance 
Medical Services, Thiruvananthapuram . 


DR . M . BEENATH , 
Director of Insurance Medical Services . 


